emer. dyrektor szkoly w Wieliczce 


przeżywszy lat 88, po krótkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 19 czerwca 1940 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 6 przy ul. Narutowicza w Wieliczce, do kościoła parafialnego nastąpi 
w piątek dnia 21 b. m. o godzinie 10 rano, skąd po odprawionym Nabożeństwie, zwłoki odprowadzone zostaną do grobu. 


Na ten smutny obrzęd zaprasza 


żona z rodziną. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 
FRANCISZKA FRYTA 


Wieliczka, ulica Ks. Goliana L. 10 — Telefonu Nr. 90. 


Druxaroia Zwieskowe w Krakowte. ul. Mikołajska 13 


